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Cuiba leid 


Cuiba is a Guahiban leid that is spoken bi aboot 2,300 fowk in 
Colombie an addeetional 650 in Venezuela. Mair than hauf o Cuiba 
speakers are monoglot, an in Colombie thare is a 45% leeteracy rate. 
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Cuiba 


Native tae 

Colombie, 

Venezuela 
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